Mgr inż. ARTUR 


długoletni pracownik 
Centralnego Biura Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych 


przeżywszy lat 45, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 6 lutego 
1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spo- 
czynku do grobowca rodzinnego nastąpi we wtorek dnia 10 bm. o godzinie 3 po poł. 
o czym zawiadamiają: 


Dyrekcja, Rada Zakładowa i pracownicy C.B,A.Ch, i U, Ch, 


